BS19 


Übungen zu Reihen- und Parallelschaltung N r 


LF3 Datum: Klasse: 


Aufgabe 1 
Single-Choice-Aufgaben 


a) Gegeben sind zwei Widerstände in Reihe mit 10 Ohm und 20 Ohm. Wie groß ist der 
Gesamtwiderstand? 


30 Ohm 
20 Ohm 
10 Ohm 
40 Ohm 


0O OOOO 


b) Gegeben ist die folgende Parallelschaltung. Wie groß ist der Gesamtwiderstand? 


——— o 15 Ohm 
o 10 0Ohm 
o 120Ohm 
— o 20 Ohm 
30 Q 


c) Wie lautet das Gesamtwiderstand der nächsten Schaltung? 


3 
o 5,45 Ohm 
o 8,90 Ohm 
e o 6,41 Ohm 
=) o 5,12 Ohm 
ee 


d) Gegeben ist eine Mischschaltung. Wie groß ist der Gesamtwiderstand’? 


o 64 Ohm 
o 62 Ohm 
o 58 Ohm 
o 600hm 


o 287,10 Ohm 
o 129,08 Ohm 
o 87,04 Ohm 
o 97,29 Ohm 
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LF3 Datum: 


Klasse: 


Aufgabe 2 
In nebenstehender Schaltung sind folgende 
Werte bekannt: 


Rı=30Q 
R2=80Q 
R3=50Q 


a) Durch welchen Widerstand fließt der kleinste Strom? 
b) An welchem Widerstand liegt die kleinste Spannung an? 
c) An welchem Widerstand liegt Uoan? 


d) Durch welchen Widerstand fließt der kleinste Strom, wenn R; doppelt so groß (100Q) wäre? 


e) Wie ändern sich Ströme und Spannungen an den Widerständen, wenn alle Widerstände verdoppelt 


werden? 


Aufgabe 3 


In nebenstehender Schaltung sind folgende Rı 


Werte bekannt: 
R1 =109Q, R: = 50, R3 = 40 Q, Ra = 600 


a) Durch welchen Widerstand fließt der kleinste Strom 
b) Durch welchen Widerstand fließt der größte Strom? 


c) An welchem Widerstand liegt Uvan? 


d) Wie ändern sich die Ströme durch alle vier Widerstände, wenn Rz auf 800 erhöht wird? 
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LF3 Datum: Klasse: 


Aufgabe 4 


In nebenstehender Schaltung sind folgende 
Werte bekannt: 


R2=600 Q 
l3= 12 mA 
lo= 24 mA 
Uo=12 V 


a) Welche Spannungen und welche Ströme sind untereinander gleich? 
b) Berechnen Sie die Widerstände Rı und Rz, sowie den Ersatzwiderstand (Gesamtwiderstand) der 
gesamten Schaltung Re! 


